人 (平成 30 年 10 月 22 日 現在 ) 







i 出自 叶 等 の 状況 て 、 お 知ら は し ます 。 (市 町 村 ご と に 最 
自粛 要請 等 を う 国 の 基準 仁 は 100 ベ クレ ル /Kg と が っ て いま す 。 


ン 

っ 測定 済み 
(ご 2 関 ハナ ビラ タケ 
9 月 13 日 
基準 値 以 下 
不 検出 













3 1 

〇 月 人 日 = 測定 日 

ェ 汗 通 人 状況 | 
3 レル /kg - 1 目 1 













a 
マツ タケ 














































詩 時 | 二戸 市 9 月 26 晶 
| | 失神 市 町 村 a アミ タケ 九戸 村 | 基準 値 以下 
[| 2st NE OP 
指示 、 県 出荷 0 ハタ ケシ メジ 
等 自粛 要請 対 RE 8 月 22 日 
象 市 町 村 一 戸町 a 久慈 市 
RR 不 検出 
ハタ ケシ メジ い 
9 月 3 日 宙 : ン き 2 3 
ュー コクド C8 っ 基準 値 以下 
i (8 ベク レル /kg) 一 - 野 出 






i 


2 






葛巻 町 























ナラ タケ マツ タケ 
10 月 2 日 マッ タケ 
基準 値 以 下 8 月 28 日 基準 値 以 下 


(16 ベ クレ ル /kg) 


ws 岩泉 町 


マツ タケ 
9 月 11 日 
基準 値 以下 
0 と 


基準 値 以 下 
(33 ベ クレ ル /kg) 


不 検出 










RR 












8 月 27 日 
gi 基準 値 以 下 
ナラ タケ ( 0 





8 月 29 日 
基準 値 以 下 













宮古 市 


マツ タケ 

9 月 5 日 
基準 値 以 下 

(18 ベ クレ ル /kg) 











2 9 月 26 日 
基準 値 以 下 
(86 ベ クレ ル /kg 







































1 月 2 基準 値 
10 月 2 日 直 以 下 
基準 値 以下 の 0 ベタ ビル /ke 
トド 検 ナラ タケ 

9 月 28 日 6 

基準 値 以 下 | 基準 値 以下 

不 検出 





ナラ タケ 
9 月 25 日 

基準 値 以下 , 
(5.8 ベ クレ ル /k) 






